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AVAM-PROPOS 


Parmi  les  disciples  de  sainte  Veronique  qui, 
biases  des  precedes  courants  de  la  photographie 
et  de  leur  revoltante  banalite,  ont  porte  leurs 
etudes  vers  des  branches  plus  nouvelles  de  notre 
art  et  se  sont  consacres  a  des  recherches  riches 
en  inedit,  il  est  extraordinaire  que  Ton  ren- 
contre si  peu  d'adeptes  de  la  photographie 
panoramique.  Et  beaucoup  cependant  I'ont 
van  tee,  qui  ne  I'avaient  jamais  pratiquee  ! 

Mais  vous-memes,  amateurs  mes  freres,  qui 
daignez  me  consacrer  quelques  instants  d'atten- 
tion,  combien  de  fois,  apres  avoir  fait  la  mise 
au  point  de  Fun  de  ces  villages  si  pittoresque- 
ment  dissemines  dans  nos  plaines  du  Centre  et 
de  rOuest,  ou  de  quelqu'une  de  ces  chaines  de 
montagnes  qui  bordent  I'horizon  de  nos  cam- 
pagnes  du  Midi,  ou  bien  encore  une  de   ces 
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vues  marines,  plages  ou  ports,  si  tentantes  et 
si  jolies,  combien  de  fois,  dis-je,  n'avez-vous 
pas  constate  avec  desappointement  que  yous 
n'obteniez,  sur  la  glace  depolie,  qu'une  bande 
etroite,  ecrasee  entre  un  ciel  trop  large  et  des 
premiers  plans  sans  interet?  Ou  bien,  d'aulres 
fois,  ne  vous  est-il  pas  arrive  de  braquer  votre 
objectif  sur  una  vallee  etroite  ou  une  gorge  pro- 
fonde,  limitees  par  une  chaine  de  montagnes, 
et  de  vous  apercevoir  qu'il  ne  vous  etait  possible 
d'obtenirqu'une  petite  parlie  de  la  vallee,  avec, 
de  chaque  cote,  une  amorce  de  montagne  ren- 
dant  tres  imparfaitement  I'impression  impo- 
sante  et  grandiose  du  site  tout  entier? 

Les  causes  de  ces  defauts  (format  mal  appro- 
prie  des  epreuves,  et  plus  souvent  insuffisance 
de  Tangle  embrasse  par  TobjecLif),  vous  les  con- 
naissez.  Vous  connaissez  aussi  les  remedes. 
Mais,  en  general,  vous  vous  gardez  bien  d'uti- 
liser  ces  remedes,  et  vous  preferez  prendre  une 
vue  rien  moins  qu'artisLique  ou  passer  a  cote  du 
sujet,  quelque  interessant  qu'il  soit,  sans  le 
fixer  sur  la  surface  sensible  I 


AVANT-PROPOS  III 

J'espere  qu'apres  avoir  lu  les  quelques  lignes 
qui  suivront,  et  que  j'ai  ecrites  specialement 
pour  vous,  vous  vous  deciderez  a  faire  de  la 
photographie  panoramique ;  les  appareils  spe- 
ciaux  du  commerce  ne  manquent  pas  ;  pour 
ceux  dont  la  bourse  est  modeste,  je  decrirai 
des  dispositifs  parliculiers  permettant  d'utiliser 
les  appareils  que  Ton  possede  deja,  c'est-a-dire 
de  faire  le  minimum  de  depenses,  tout  en  etant 
assure  d'obtenir  d'excellents  resultats. 

Et  si  j'ai  pu  vous  rendre  service  et  vous  etre 
utile,  si  pen  que  ce  soit.  je  n'aurai  pas  comple- 
tement  perdu  mon  temps. 


CHAPITRE  I 


DES  FORMATS  PHOTOGRAPHIQUES 


J'ai  dit.  plus  haut,  que  les  deux  causes  princi- 
pales  d'insucces  que  Ton  rencontre  dans  la  photo- 
graphie  de  paysage  resultent  de  rinsuffisance  de 
Tangle  embrasse'  par  Tobjectif  que  Ton  emploie 
ou  bien  des  formats  consider^s  a  tort  comme 
«  classiques  ». 

Les  formats  photographiques  courants.  en  effet, 
ont  le  defaut  de  fournir  des  epreuves  generale- 
ment  trop  hautes  par  rapport  a  la  longueur;  aussi 
nos  meilleurs  artistes,  apres  avoir  reconnu  cet 
inconvenient,  ont-ils  resolument  decide  de  s'en 
affranchir  et  d'obtenir  des  images  de  formes  tres 
allongees. 

Ceux  de  nos  lecteurs  qui  ont  visite  le  Salon  du 
Pboto-Club,  il  y  a  trois  ans,  ont  pu  remarquer  les 
belles  epreuves  exposees  par  M.  Craig  x\nnam ; 
mais  ces  epreuves  avaient  du  exiger  I'emploi  d'un 
appareil  30  X  40  et,  comme  la  moitie  seule- 
ment  environ   de   la  plaque  etait  utilisee,  il  s'en- 
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suit  que  ce  precede  entrainerait  a  des  depenses 
assez  grandes ;  aussi  a-t-on  cherche  a  obtenir  plu- 
sieurs  vues  sur  une  meme  plaque,  en  intercalant 
dans  Farriere  de  la  chambre  noire  un  carton 
opaque,  masquant  alternativement  la  partie  infe- 
rieure  ou  superieure  de  la  plaque  sensible ;  mais 
on  s'apergut  bien  vite  que  ce  dispositif,  exigeant 
un  grand  deplacement  de  la  plancbette  d'objectif, 
faussait  notablement  la  perspective,  quel  que  soit 
I'objectif  employe. 

M.  Ch.  Finaton,  qui  avail  d'abord  presque 
immediatement  reconnu  le  defaut,  indiqua  alors 
une  methode  differente,  tout  a  fait  rationnelle, 
qui  consiste  a  decouper  les  plaques  sensibles  en 
bandes  de  hauteur  convenable;  c'est  ainsi  que  Ton 
fait  deux  cliches  9  X  24  dans  un  18  X  24,  ou 
bien  trois  fragments  10  X  24  dans  une  plaque 
24  X  30^  etc. ;  il  ne  faut  guere  songer  a  utiliser 
unappareil  de  format  inferieur  a  13  X  18.  (Dans 
le  cas  oil  on  ne  dispose  precisement  que  d'une 
chambre  13  X  18,  on  aura  Tavantage  de  pouvoir 
utiliser  directement  les  plaques  stereoscopiques 
9  X  18,  ce  qui  evite  Tennui  de  la  division  des 
grandes  plaques.) 

Mais,  si  Ton  veut  utiliser  un  appareil  18  X  24 
ou  24  X  30,  les  epreuves  que  Ton  obtiendra  n'en 
seront  que  plus  interessantes ;  quant  a  la  compli- 
cation   qui    resulte    du    decoupage    des  plaques, 
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on  peut  la  rendre  aussi  facile  que  possible  en 
employant  le  dispositif  suivant,  indique  par 
M.  Finaton,  il  y  a  quelques  annees  : 

On  prend  line  planchette  P  convenablement 
dressee  et  pourvue,  comme  talon,  d'une  regie 
plate  R,  fixee  dans  une  position  rigoureusement 


I       de  la  planchette,  a  I'aide 
'         Tecartement  de  la  regie 
exactement  par  la  hau- 


parallele  au  bord 
de  quelques  clous ; 
est  determine 


Fig.  1. 

teur  que  Ton  vent  donner  au  cliche,  abstraction 
faite  du  mince  ecart  resultant  de  I'epaisseur  de  la 
monture  du  coupe-verre  (on  utilisera  avantageu- 
sement  une  roulette  d'acier  dont  le  prix  est  tres 
minime  et  le  maniement  plus  facile  que  celui  du 
diamant).  Tout  autre  dispositif  peut  d'ailleurs  etre 
employe. 

La  plaque  etant  coupee  aux  dimensions  choisies, 
il  s'agit  de  la  maintenir  en  place  dans  le  chassis 
negatif;  a  cet  effet,  on  emploiera  un  intermediaire 
special  dont  la  construction  tres  simple  se  fait  de 
la  facon  suivante  :  On  prend  un  bristol  fort  ABCD 
(que  Ton  recouvre  de  papier  noir  ou  rouge), 
ayant  exactement    les  dimensions  interieures  du 


Fig.  2. 


8  PHOTOGRAPHIE  PANORAMIQUE 

chassis  employe;  au   centre,  on  decoupe  un  rec- 
tangle x\'B'C'D'  ayant  les  dimensions  des  plaques 

que  Ton  veut  utiliser; 
sur  les  bords  de  cette 
ouverture  on  vient 
coller  un  cadre  ahcd 
ayant  exterieurement 
1  centimetre  de  plus 
sur  chaque  cote  que 
Touverture  A'B'G'D',  et 
dont  la  largeur  des 
cotes  est  de  2  centi- 
metres ;  ce  cadre  assure  la  fixite  de  la  plaque  et 
reunit  les  deux  parties  ABA'B'  et  GDC'D'  du  grand 
bristol.  Afin  de  ne  laisser  aucune  hesitation  dans 
I'esprit  de  nos  lecteurs,  le  croquis  ci-contre  a  ete 
suppose  cote  dans  le  cas  d'un  appareil  24  X  30, 
les  plaques  utilisees  ayant  12  X  30  et  fournissant, 
par  suite,  des  epreuves  10  X  26. 

Telle  est  la  methode  preconisee  par  notre  con- 
frere M.  Finaton;  die  permet  d'utiliser  directe- 
ment  la  chambre  noire  que  Ton  possede  deja,  a 
condition  cependant  que  celle-ci  soit  d'un  format 
suffisant;  en  revanche,  I'operateur  est  oblige 
d'emporter  avec  lui  un  appareil  beaucoup  plus 
volumineux  et  plus  lourd  qu'il  n'est  necessaire. 
Un  de  nos  meilleurs  constructeurs,  ^1.  Demaria, 
ayant    compris    combien    les    formats    photogra- 
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phiques  sont  defectueux  au  point  de  vue  artis- 
tique,  a  entrepris  tout  recemment  de  fabriquer 
des  chambres  panora- 
miques  speciales  et 
tres  legeres  dont  les 
dimensions  correspon- 
dent aux  toiles  dites 
marines  employees  par 
les  peintres  ;  les  for- 
mats de  ces  appareils  sont  12  X  24,  15  X  30, 
20  X  40,  25  X  50,  et  30  X  60. 


Fig.  3. 


Fig. 


Une  double  bascule  a  Tavant  et  a  Tarriere  per- 
met  de  se  placer  sur  une  hauteur  (ce  qui  est  sou- 
vent    indispensable    pour     Tobtention    des    vues 
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panoramiques)sans  avoir  de deformations  aucunes. 
Ajoutons  que  ces  chambres  sont  tres  legeres  et 
pourvues  de  tons  les  perfectionnements  desirables, 
c'est-a-dire  tres  pratiques. 

Enfm  M.  Mackenstein  a 
tres  heureusement  modifie  sa 
jumelle  stereoscopique  afm  de 


Fig.  5. 


permettre  I'obtention,  sur  la  plaque  8  X  18  tout 
entiere,  d'une  vue  panoramique.  11  a  utilise  a  cet 
effet  la  propriete  des  anastigmats  de  couvrir,  quand 
on  les  diaphragme,  une  tres  grande  surface  et 
de  travailler  alors  comme  de  veritables  grands 
angulaires. 

La  planchette  sur  laquelle  sont  monies  les  deux 
objectifs  F  et  F'  peut  se  decentrer  et  amener  ainsi 
Tun  des  deux  objectifs  F,  par  exemple,  au  centre 
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meaie  de  I'instrument ;  deplus  la  separation  inte- 
rieure  H'  de  la  chambre  est  mobile  et  s'enleve 
avec  facilite  ;  enfin  un  rideau  assure  I'etancheite  a 
Tavant  pendant  le  decentrement.  On  pent  ainsi 
obtenirdes  vues  sur  une  plaqueunique  de8  X  18, 
soit  en  hauteur  (pour  les  monuments,  inte- 
rieurs,etc.)  soil  en  largeur  (vues  panoramiques). 
Mais  il  est  beaucoup  decas  oii  le  sujet  exige  que 
Ton  puisse  embrasser  un  angle  bien  superieur 
a  100",  et  les  objectifs  photographiques  (meme  les 
grands  angulaires)  n'ayant  plus  une  ouverture 
suffisante,  il  est  alors  necessaire  de  recourir  a 
d'autres  dispositifs,  que  nous  allons  etudier  main- 
tenant. 


CHAPITRE  II 


LES  PIEDS  PANORAMIQUES 


Si  le  rapport  defeciueux  des  dimensions  admises 
pour  les  formats  photographiques  fausse  souvent 
I'effet  panoramiqiie  d'lm  paysage  ou  en  general 
d'une  vue  quelconque,  il  est  ime  autre  cause  beau- 
coup  plus  importante,  inherente  aux  objectifs  que 
nous  employons,  et  qui  nous  oblige  a  limiter  la 
longueur  du  panorama:  c'cst  Tangle  embrasse  par 
ces  objectifs,  et  c'est  ce  second  defaut  qui  a  con- 
duit a  la  photographic  panoramique  proprement 
dile. 

Une  vue  panoramique  exige  souvent,  pour 
rendre  completemenl  Timpression  de  la  nature,  un 
angle  de  160°  a  170°  et  meme  quelquefois  plus 
encore;  or  un  objectif  grand  angulaire  n'embrasse 
au  maximum  que  100°  et,  deplus,  donnelieu  a  des 
exagerations  de  perspective  inadmissibles.  Aussi 
a-t-on  eu  Tidee  bien  naturelle  de  prendre  pi  usieurs 
cliches  successifs,  puisqu'un  seul  ne  saurait  suf- 
fire,  et  de   coller,  les  unes   a  la  suite  des  autres, 
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les  epreuves  tirees  de  ces  negatifs  ;  il  est  bien  evi- 
dent que  ces  negatifs  auront  du  etre  developpes 
ensemble  de  facon  a  avoir  tons  la  meme  inten- 
site  et  que  des  precautions  analogues  devront  etre 
prises  pour  le  tirage  et  virage  des  epreuves.  De 
plus  le  temps  de  pose  devra  etre  le  meme  pour 
chaque  cliche;  quelques  auteurs  ont  conseille  de 
donner  a  chaque  cliche  une  exposition  differente 
avec  I'eclairage  de  la  partie  du  paysage  corres- 
pondante;  je  suis  absolument  contraire  a  cette 
facon  de  proceder,  car  on  n'obtient  ainsi  qu'un 
rendu  tout  a  fait  inexact  des  tons:  donnez  done  la 
meme  pose  a  tons  ceux  de  vos  cliches  qui  doivent 
concourir  a  former  un  meme  panorama  et  deter- 
minez  ce  temps  d'apres  le  sujet  principal.  Quant 
a  la  mise  au  point,  elle  sera  faite  aussi  sur  ce  sujet 
principal  et  ne  devra  pas  varier  avec  chaque 
negatif ;  d'ailleurs,  tous  les  sujets  seront  genera- 
lement  a  une  distance  de  Tappareil  au  moins 
egale  a  la  distance  hyperfocale,  et  la  nettete 
generate  du  panorama  sera  ainsi  assuree.  Quoi 
qu'il  en  soit,  si  vous  voulez  obtenir  des  epreuves 
panoramiques  susceptibles  de  fournir  une  impres- 
sion de  realite,  ne  vous  departissez  pas  de  ce 
double  principe  :  temps  de  pose  et  mise  au  point 
constants  pour  tous  les  cliches  qui  devront  former 
le  panorama. 

Quant  au  raccordement  de  ces  photocopies,  qui 
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ne  laisse  pas  que  d'etre    assez   ddlicat,   nous  en 
ferons  le  sujet  d'un  chapilre  special. 

Les  constructeurs  ont  presente  diverses  tetes 
de  pied,  dites  «  panoramiques  »,  qui,  en  principe, 
se  composent  d'une  table  mobile,  et  a  inclinaison 
variable,  qui  permet  a  Tappareil  de  prendre  un 
mouvement  de  rotation  dans  un  plan  horizontal. 
Nous  ne  decrirons,  sommairement  d'ailleurs,  que 
ceux  de  ces  pieds  qui  presentent  quelque  particu- 
laritc  interessante. 


Support  panoramique  Carpentier.  —  Destine  exclu- 
sivemcnt  aux  photo-jumelles  du  meme  construc- 

teur,  le  support  pour 
vues  panoramiques  de 
M.  Carpentier  s'adapte 
sur  les  pieds  ordinaires; 
il  se  compose  essentiel- 
lement  d'une  broche 
conique,  fixee  perpen- 
diculairement  au  centre 
d'un  petit  plateau  circu- 
laire  dont  on  assure  I'ho- 
rizontalite  au  moyen  de 
trois  vis  calantes  et  qui 
porte,  sur  son  pourtour,  douze  encoches  equidis- 
tantes.  La  photo-jumelle  est  munie  d'un  doigt 
metallique  special  qui   penetre  exactement  dans 


Fig.  6. 
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ces  encoches  et  permet  ainsi  de  placer  Fappareil 
dans  douze  orientations  distinctes,  regulierement 
distribuees  sur  le  tour  d'horizon,  et  par  suite 
d'obtenir  un  panorama  complet.  La  figure  ci-contre 
represente  le  support;  la  photo-junielle,  repre- 
sentee en  pointille,  y  est  fixee  au  moyen  de  la 
broche  verticale  qui  forme  pivot  en  passant  dans 
le  forage  pratique  specialement  a  cet  efPet  dans  le 
corps  meme  de  Tappareil. 

Tete  de  pied  panoramique  e  Excelsior  ».  —  C'est 
le  plus  simple  et  le  plus  reduit  des  modeles  cou- 
rants ;  generalement  construite  en  aluminium, 
cette  tele  de  pied  est  tres  legere.  EUe  presente  le 
double  avantage,  de  meme  d'ailleurs  que  celles  que 
nous  allons  decrire  maintenant,  de  permettre 
Fusage  de  tons  les  appareils,  quels  qu'ils  soient,  et 
de  pouYoir  s'incliner  jusqu'a  donner  a  la  chambre 
une  position  absolument  verticale. 

La  tete  de  pied  Excelsior  est  formee  de  deux 
plateaux;  le  plateau  inferieur  muni  d'un  ecrou  an 
pas  du  Congres  permet  de  la  fixer  sur  un  pied 
quelconquc;  le  plateau  superieur  est  fixe  au  pre- 
cedent au  moyen  d'une  charniere,  et  son  mouve- 
ment  est  guide  par  deux  secteurs  quarts  de  cercle, 
qui  glissent  dans  des  ecrous  a  molettes  ;  a  ce 
plateau  superieur  est  fixee  la  clef  qui  sert  a  main- 
tenir  la  chambre  ou  Fappareil.  Enfin  un  niveau 
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sphdrique  permet  d'assurer  I'horizontalite  du  pla- 
teau inferieur,  et  une  graduation  de  ce  meme  pla- 
teau et  des  secteurs  facilite  les  reperages. 


Fig.  7. 


On  pent  donner  a  la  chambre  telle  inclinaison 
qu'on  veut ;  mais  la  tete  de  pied  n'etant  pas 
disposee  pour  que  cette  inclinaison  sur  Thori- 
zon  soit  constante  pendant  la  rotation  complete, 
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nous  ne  nous  occuperons  pas  de  cetle  particu- 
larite,  car  elle  ne  presente  plus  alors  aucun 
interet  au  point  de  vue  de  la  photographie  panora- 
mique  *. 

On  devra  done  s'arranger  de  maniere  a  pouvoir 
operer  sans  etre  oblige  d'incliner  la  chambre  ;  on 
assLirera  alors  Thorizontalite  du  plateau  inferieur 
et  on  ramenera  le  plateau  superieur  de  facon  que 
rindex  des  deux  secteurs  verticaux  soit  a  zero  (ce 
plateau  sera  ace  moment  parallele  au  plateau  infe- 
rieur, c'est-a-dire  horizontal) ;  la  rotation  de  la 
chambre  se  fait  autour  de  la  clef  qui  sert  a  la  fixer 
au  plateau  superieur  comme  pivot.  Un  index  spe- 
cial permet  de  reperer  la  rotation  et,  par  suite, 
connaissant  Tangle  embrasse  par  I'objectif  dont  on 
se  sert,  deviter  a  chaque  fois  une  mise  en  plaque 
nouvelle. 

Tete  de  pied  Gyrost^le.  —  Dans  la  Gyrostele,  la 
vis  alaquelle  est  fixe  I'appareil  se  prolonge  par  une 
veritable  colonne  tournante  BL. 

La  verticalitede  ce  pivot  est  assuree  parte  mou- 
vement  compose  des  deux  articulations  rectangu- 
laires  H  et  V.  La  rotation  s'eiTectue  autour  d'un 
centre  rendu  fixe  par  un  disque  retourne   en  cou- 


1  Voir,  a  ce  sujet,  au  chapitre  in  :  Priiicipes  rigouveux  de  la 
photofjraphie  pcuioramique. 
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vercle  C,  dont  le  pas  de  vis  le  fait  adherer  a  la 
cuvette  D  ;    en  serrant   convenablement    le   cou- 


//^14_^: 


Fig.  8. 


vercle  G,  on  pent  immobiliser  I'appareil  dans  une 
position  quelconque.  Enfin  une  graduation  du 
cercle   en  360°  est  gravee  sur  la  parol  exterieure 
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de  ]a  cuvette  D,  et  un  index  I  permet  le  reperage, 
comme  il  vient  d'etre  indiqiie  plus  haut. 

Une  graduation  en  90°  de  Tarticiilation  V  donne 
I'inclinaison  de  lachambresurriiorizontale  ;  mais, 
de  meme  que  dans  la  tete  de  pied  Excelsior,  cette 
inclinaison  n'estpas  susceptible  d'etre  utilisee  pour 
la  photographic  panoramique. 

Generalement  construite  en  aluminium,  sauf  les 
parties  frottantes,  qui  exigent  une  resistance  plus 
grande  et  sont  en  cuivre,  la  Gyrostele  n'en  est  pas 
moins  d'un  poids  appreciable  qui  pent  devenir 
genant,  quand  elle  est  destinee  a  des  chambres  de 
grand  format. 

T^te  de  pied  panoramique  Guros.  —  La  tete  de  pied 
«  Guros  ))  est  inconteslablement  1  'une  des  plus  com- 
pletes et  des  mieux  etudiees.  Comme  les  tetes  de 
pied  que  nous  avons  precedemment  decrites,ellc 
permet  de  faire  faire  a  la  chambre  une  rotation 
complete  et  de  lui  donner  en  meme  temps  une  in- 
clinaison sur  la  verticale  ;  I'axe  de  rotation  etant 
place  de  telle  facon  que  cette  inclinaison  reste  cons- 
tante  pendant  toute  la  rotation,  on  pent  done  incli- 
ner  son  appareil  sans  avoir  a  craindre  de  difficul- 
tes  aucunes  pour  le  raccordement  ulterieur  des 
epreuves.  Une  graduation  permet  de  mesurer  les 
divers  mouvements  soit  horizontaux,  soit  verti- 
caux.  qu'on  imprime  a  I'instrument. 
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Le  constructeur  de  cette  tele  de  pied  a  indique 
que  Ton  pouvait,  en  ramenant  la  chambre  en 
arriere  et  la  fixant  iin  peu  en  porte-a-faux,  faire 
passer,  au  moins  approximativement,  Taxe  de 
rotation  par  le  centre  optique  de  Tobjectif ;  c'est 


liilllllM 


Fig.  9. 


la  une  erreur  complete,  car  on  est  inevitablement 
conduit,  pour  realiser  cette  condition,  a  incliner 
la  chambre  et  a  en  diriger  Tobjectif  vers  le  ciel ; 
or  c'est  precisement  Tinclinaison  inverse  qui  est 
utile  et  souvent  indispensable  dans  laphotographie 
panoramique ! 

Le  mouvement  de  rotation  se  fait  verticalement 
autour  d'un  arbre  en  acier,  sur  un  plateau  a  billes, 
ce  qui  assure  une  tres  grande  douceur. 
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Generalement  construile  en  cuivre  ou  en  alu- 
minium, la  tete  de  pied  Guros  n'a  que  7  centi- 
metres de  hauteur  totale  et  pent  supporter  une 
chambre  24  X  30;  mais  elle  est  cependant, 
comme  ses  congeneres,  d'un  poids  tres  appre- 
ciable. 


GHAPITRE  III 

PRINGIPES  RIGOUREUX  DE  LA  PHOTOGRAPHIE 
PANORAMIQUE.   -  LES  PLANGHETTES  BERENGUIER 


Les  picds  speciaiix,  dits  <(  pcinoramiques  »  que 
Ton  trouve  dans  le  commerce,  ne  repondent  pas, 
malgre  les  affirmations  des  construcleurs,  aux 
conditions  theoriques  que  les  lois  de  I'optique  et 
de  la  perspective  imposent  a  la  photographie 
panoramique.  lis  peuvent,  a  la  rigueur,  servir 
pour  I'emploi  des  photo-jumelles  ou  appareils  de 
petit  format,  et  ils  remplissent  alors  d'une  fa(^on 
acceptable  le  role  pour  lequel  ils  ont  ete  crees. 
Mais,  quand  on  monte  sur  ces  pieds,  des 
chambres  18  X  24  ou  meme  13  X  18,  ou  bien 
quand  on  veut  agrandir  les  petites  epreuves 
6  1/2x9  oblenues  avec  une  photo-jumelle,  on 
s'apergoit  Ires  vite  qu'il  est  impossible  de  raccor- 
der  les  diverses  epreuves  destinees  a  fournir  le 
panorama  ddsire. 

G'est,  qu'en  effet,  pour  avoir  une  perspective 
exacte,   il  ne  doit  y   avoir   qu\m   scul  et  unique 
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point  Je  vue  pour  le  panorama  tout  entier  ;  or  on 
salt  que,  dans  toute  photographie,  le  point  de  vue 
est  constitue  par  le  point  nodal  dV'mergence  de 
I'objectif  employe':  conime  I'appareil  place  sur  un 
pied  panoramique  ordinaire  tourne  autour  d'un 
point  situe  juste  au-dessus  de  la  clef  de  ce  pied,  il 
en  resulte  que  le  point  de  vue  change  pour  chaque 
epreuve.  La  perspective  est  alors  absolument 
fausse. 

//  faut  que  la  rotation  seffectue  dans  un  plan 
horizontal  et  que  le  centre  de  rotation  soit  sur  une 
nieme  verticale  avec  le  point  nodal  d' emergence  de 
lohjectif. 

La  premiere  condition,  exigeant  une  rotation 
dans  un  plan  horizontal,  doit  etre  realisee  si  Ton 
ne  veut  pas  obtenir  un  panorama  dans  lequel  rien 
ne  tiendrait  debout,  les  maisons  tombant  les  unes 
sur  les  autres  et  les  facades  droites  etant  coupees 
par  un  raccord  formant  des  angles ;  quant  a  la 
seconde,  elle  constitue  le  principe  fondamental  de 
la  photographie  panoramique,  ainsi  que  nous 
venous  de  Lexpliquer  plus  haut. 

Remarquons,  en  passant,  que  dans  beaucoup 
d'objectifs  (les  rectilineaires  en  particulier),  les 
deux  points  nodaux  etant  tres  rapproches.  on  pent 
les  confonrlre  avec  le  centre  optique.  D'une  facon 
generate,  d'ailleurs,  on  pourra  se  contenter  de 
faire  coincider  Taxe  de  rotation  avec  la  verticale  qui 
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passe  par  ce  centre  optique,  sans  que  la  legere 
deformation  de  perspective,  qui  en  resulterait 
theoriquement,  soit  sensible. 

La  realisation  pratique  de  la  loi  que  nous 
venons  d'enoncer  a  ete  obtenue  d'une  facon  extre- 
mement  simple  par  un  ingenieux  amateur, 
M.  Berenguier,  qui  decrivit  son  dispositif,  il  y  a 
de  cela  quelque  douze  ans,  dans  la  Nature.  II 
se  compose  de  deux  planchettes  superposees  et 
reliees  par  un  ecrou  a  oreilles  placd  en  G  au  point 
oil  se  projette  le  centre  optique  de  I'objectif ;  la 
planchette  inferieure  est  fixe;  elle  est  vissee  sur 
la  tete  du  pied  de  campagne  ordinaire  de  Tappareil 
au  moyen  de  la  clef  Vp  et  portc  a  son  extremite 
Tecrou-pivot  G. 

Son  but  est  d'assurer  une  plus  grande  stabilite 
au  systeme;  si,  en  effet,  ce  qui  ne  presenterait 
theoriquement  aucun  inconvenient,  on  supprimait 
cette  planchette  et  qu'on  fixat  la  planchette  supe- 
rieure  directement  sur  la  tete  du  pied  par  le 
point  G,  on  reporterait  ainsi  tout  le  poids  de  la 
chambre  noire  en  dehors  du  pied,  ce  qui  serait 
^videmment  dangereux  au  point  de  vue  de  Tequi- 
libre. 

La  planchette  superieure,  plus  longue  que  la 
precedente,  supporte  I'appareil  qui  y  est  fixe  au 
moyen  d'une  vis  speciale  Va.  Afin  que  la  chambre 
ne  puisse  se  deplacer,  le  devant  porte  sur   une 
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regie Uc  B  faisant  corps  avec  la  planchette  qui  est 
mobile  autour  de  I'ecrou-pivot  C,  qui  doit  se  trou- 
ver  exactement  au-dessous  du  centre  optique  de 
robjectif;  quand  celui-ci  a  son  axe  horizontal,  il 
suffit  de  mesurer  la  distance  qui  separe  le  plan 
des  diaphragmes  du  devant  de  la  chambre  qui 
poi  tera  sur  la  reglette  B. 


Fig.  10. 


L'emploi  de  ces  planchettes  panoramiques  se 
comprend  immediatement ;  apres  avoir  visse  la 
planchette  inferieure  sur  le  pied  de  campagne,  on 
fixera  la  chambre  noire  sur  la  planchette  supe- 
rieure,  et  on  placera  le  systeme  bien  horizontal 
dans  tous  les  sens;  puis,  ayant  desserre  I'ecrou  a 
oreilles  C,  on  fera  pivoter  la  planchette  supe- 
rieure  qui  supporte  la  chambre  et  on  executera 
successivement  les  divers  cliches  que  Ton   veut 
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prendre,  en  serrant  chaque  fois  Tecrou  C,  bien 
entendu  avant  de  poser. 

Ce  systeme  est  tres  rustique  et  susceptible  d'etre 
construit  par  le  premier  amateur  venu ;  nous 
Tavons  maintes  fois  utilise  et  toujours  avec  le 
meme  succes ;  pen  embarrassant,  il  se  loge  facile- 
ment  dans  le  sac  qui  sert  a  transporter  Tappareil. 
Enfin,  ce  qui  n'est  pas  negligeable,  son  prix  de 
revient  est  a  peu  pres  nul,  et  Ton  n'est  plus  expose 
a  obtenir  une  serie  d'epreuves  qu'il  est  impossible 
de  raccorder.  J'ajoute  enfin  qu'on  pourra  utile- 
mont  tracer  sur  la  planchette  infe'rieure  des 
reperes  fixes  qui  permettront  de  prendre  successi- 
vement  les  cliches  necessaires  au  panorama  sans 
avoir  besoin  de  verifier  pour  chacun  la  mise  en 
plaque  et  rendront,  par  suite,  le  meme  service 
que  la  graduation  de  certains  pieds  panoramiques 
du  commerce.  Quant  aux  autres  precautions  gene- 
rales  a  prendre,  je  ne  les  repeterai  pas  ici,  les 
ayant  indiquees  dans  le  chapitre  precedent. 

Je  rappellerai  seulement  qu'on  devra  s'arranger 
de  facon  a  ce  que  deux  cliche's  successifs  empietent 
Fun  sur  Tautre  de  2  centimetres  environ,  condi- 
tion dont  on  tiendra  compte  une  fois  pour  toutes 
en  tragant  les  reperes  de  la  planchette  inferieure 
(je  suppose,  bien  entendu,  que  Ton  se  sert  tou- 
jours du  meme  objectif). 


CHAPITRE  IV 


LE  RAGGORDEMENT  DES  EPREUVES 


Le  raccordement  des  diverses  epreuves  desti- 
nees  a  former  un  panorama  photographique  cons- 
titue  Tune  des  operations  les  plus  delicates,  dont 
le  succes  depend  de  la  precision  apportee  pen- 
dant la  pose  des  negatifs. 

Avant  de  trailer  le  raccordement  des  epreuves 
proprement  dit.  nous  rappellerons  done  tout 
d'abord  les  precautions  essentielles  a  prendre 
pour  eviter  les  defauts  de  perspective,  defauts  qui 
€onduiraient  inevitablement  a  un  raccordement 
impossible. 

La  rotation  de  Tappareil  devra  se  faire  dans  un 
plan  horizontal,  afm  que  la  ligne  d'horizon  soit 
bien  unedroite:  si  done  on  est  amene  a  donner  a 
la  chambre  une  certaine  inclinaison .  il  faudra  s'assu- 
rer  que  cette  inclinaison  restera  bien  constante 
pendant  toute  la  rotation. 

On  evitera  ensuite   Femploi    d'objectifs   grands 


2S  PIIOTOGRAPHIE    PANORAMIQUE 

angulaires,  et  Ton  aura  meme  avantage  a  n'em 
brasserqu'un  angle  tres  faible.  Le  meilleur  mode 
operatoire  consislerait  a  faire  chevaucher  les  nega- 
tifs  de  moitie,  de  telle  fagon,  parexemple,  que  Ton 
retrouve  la  deuxieme  moitie  du  premier  cliche  sur 
la  premiere  moitie  du  deuxieme  cliche,  et  ainsi  de 
suite.  Mais  on  serait  ainsi  conduit  a  executer  un 
tres  grand  nombre  de  negatifs ;  aussi  se  contente- 
t-on  en  general  de  faire  chevaucher  deux  negatifs 
successifs  sur  une  largeur  de  2  centimetres  seule- 
ment'environ  ;  avec  un  bon  anastigmat,on  pourra 
esperer  n'avoir  pas  de  deformations  trop  sen- 
sibles. 

Ces  quelques  principes  ayant  ete  observes,  nous 
SLipposerons  desormais  que  nous  sommes  en  pos- 
session de  cliches  correcteuient  pris  et  ne  presen- 
tant  pas  de  defauts  pouvant  sopposer  a  un  bon 
raccordement.  Toutes  les  difficultes  ne  sont  pas 
encore  aplanies  cependant. 

Le  raccordement  des  lignes,  en  effet,  n'est  pas 
suffisant;  il  faut  encore  une  harmonic  complete  de 
teintes  et  de  tons  parmi  toutes  les  epreuves ;  pour 
obtenir  ce  resultat,  on  commencera,  la  pose  ayant 
6te  la  meme  pour  tons  les  cliches,  par  developper 
ceux-ci  ensemble,  sinon  dans  la  meme  cuvette, 
du  moins  dans  un  bain  revelateur  de  composition 
identique;  on  evitera  ensuite  de  sortir  toujours  le 
meme  cliche  hors  de  la  cuvette  sous  pretexte  d'en 
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suivre  la  venue,  car  on  salt  que  le  revelateur  deja 
contenu  dans  la  plaque,  se  trouvant  au  contact  de 
Fair,  s'oxyde,  et  que  son  action  est  modifiee.  Le 
meilleur  moyen,  et  celui  que  nous  recomman- 
dons  le  plus  vivement  danscecas,  consiste  a  deve- 
lopper  dans  une  cuvette  a  fond  de  verre  eclairee 
par  en  dessous. 

Pour  le  tirage  des  epreuves,  on  ne  pent  se  con- 
tenter  de  donner  la  meme  exposition  pour  tons  les 
negatifs,  a  moins  que  ceux-ci  ne  soient  pellicu- 
laires,  car,  dans  le  cas  ordinaire  des  plaques  au 
bromure,  le  verre  qui  supporte  la  couche  gela- 
tinee  a  une  couleur  variable  qui  intlue  tres  sensi- 
blement  sur  le  temps  necessaire  a  Tobtention 
d'une  epreuve  de  bonne  intensite.  Enfin  le  lavage 
precedant  le  virage,  ce  virage  et  les  lavages  suc- 
cessifs  qui  suivront  seront  fails  dans  une  seule  et 
meme  cuvette. 

En  resume,  pour  obtenir  des  epreuves  aussi 
honiogenes  que  possible,  il  suffit  de  trailer  tons 
les  negatifs  et  toutes  les  photographies  d'une  facon 
aussi  identique  que  possible. 

On  a  quelquefois  pretendu  que  le  papier  s'allon- 
geait  plus  dans  un  sens  que  dans  Tautre,  apres 
plusieurs  passages  successifs  dans  les  bains  de 
lavage ;  on  recommandait  alors  de  decouper 
le  papier  toujours  dans  le  meme  sens;  ce  fait,  exact 
peut-etre  avec  les  papiers  allumines  et  sales,  ne 
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I'est  pas  pour  les  papiers  a  la  gelatine,  et  il  n'y  a 
pas  lieu  de  s'en  preoccupor. 

Les  epreuvesayant  ete  correctement  terminees,. 
il  n'y  aura  plus  qu'a  les  decouper  en  supprimant 
les  parties  communes.  La  meilleure  methode  con- 
siste  a  placer  les  epreuves  Tune  a  cole  de  Tautre, 
soigneusement,  et  a  les  couper  toutes  ensemble 
dans  le  sens  de  la  largeur  (qui  est  le  sens  de  la 
longueur  du  panorama ) ;  on  les  coupera  verticale- 
ment,  ensuite,  avec  une  facilite  beaucoup  plus 
grande.  II  ne  restera  plus  enfm  qu'a  les  collcr,  et 
c'est  peut-etre  dans  cette  operation  finale  qui! 
faudra  apporter  le  plus  de  soins,  afin  de  raccor- 
der  exactement  les  diverses  epreuves  et  de  rendre- 
aussi  invisibles  que  possible  ces  raccoi'dements. 

Malgre  toute  Tattention  et  le  soin  que  Tama^ 
teur  aura  pu  apporter  a  ce  montage,  il  n'en  est 
pas  moins  vrai  cependant  que  meme,  pour  un  ceil 
un  peu  exerce,  la  ligne  de  separation  de  deux 
epreuves  voisines  sera  toujours  visible. 

On  a  cherche  a  tirer  les  negatifs  sur  une  seule 
et  meme  bande  de  papier  sensible ;  un  Americain^ 
M.  George  T.  Mellen  a  invente  dans  ce  but  un 
chassis  special,  absolument  inconnu  en  France,, 
et  dont  nous  sommes  heureux  de  reserver  la 
primeur  a  nos  lecteurs. 

II  faut,  tout  d'abord,  avoir  soin  de  faire  empieter 
les    cliches  successifs  les  uns  sur  les  autres  d'lme 


LE    RACCORDEMENT    DES    EPREUYES 


31 


quantite  constante^  un  centimetre  par  exemple; 
pour  reperer  ensuite  sur  les  cliches  developpes 
et  secher  les  parties  communes,  il  n'y  aura  qu'a 
rechercher  la  superposition  exacte  de  ces  parties 
communes  et  a  indiquer  la  ligne  de  demarcation 
par  deux  petits  traits,  un  en  haut  etun  en  has ;  puis 


Fig.  U. 


au  moyen  de  collodion  et  d'encre  jaune,  on  fera 
une  teinte  degradee  partant  du  Lord  du  negatif,et 
allant  vers  cette  ligne  de  demarcation.  Cela  fait, 
on  emploiera,  pour  imprimer  ces  negatifs,  le  chas- 
sis dont  nous  donnons  ci-dessus  deux  figures;  sa 
longueur  est  egale  a  trois  fois  la  longueur  du 
cliche ;  il  est  essentiellement  conslitue  par  un 
cadre  en  hois,  dans  lequel  est  sertie  une  glace 
forte ;  le   negatif  est   place   au    centre,    sur   une 
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cache  en  bristol  noiroii  sa  position  est  reperee,et 
le  papier  sensible  est  fortement  presse  an  moven 
d'un  volet  qui  ne  decouvre  que  juste  la  largeur  du 
cliche;  a  droite  et  a  gauche  se  trouvent  des  sortes 
de  magasins  oii  le  papier  non  impressionne.  ou 
bien    celui   qui  vient  de   I'etre,  sont  enroules  et 


Fig.  12. 


proteges  par  des  couvercles  qui  se  rabattent  et 
empechent  toute  introduction  de  lumiere  blanche; 
les  charnieres  de  ces  couvercles  sont  en  peau 
noire;  le  papier  neuf  est  enroule  a  gauche,  le 
papier  impressionne  a  droite.  Enfm  I'appareil  est 
complete  sur  son  autre  face  par  deux  sortes 
de  degradateurs  speciaux,  constitues  chacun  par 
deux  lames  reunies  par  une  charniere;  ]"une  de 
ces   lames  glisse    dans    des    rainures  et    permet 
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ainsi  de  deplacer  le  degradateur  ;  I'autre  peut 
prendre  toutes  les   inclinaisons  que  Ton  voudra. 

Le  papier  ayant  ete  applique  sur  le  negatif,  et 
etant  maintenu  en  place,  on  avancera  et  on  incli- 
nera  le  degradateur  de  facon  que  Tombre  port6e 
coincide  a  peu  pres  avec  la  ligne  commune  prece- 
demment  tracee;  on  modifiera  de  temps  en  temps 
rinclinaison  de  ce  degradateur;  quand  Tepreuve 
sera  suftisamment  venue  on  remplacera  le  negatif 
que  Ton  vient  de  tirer  par  le  negatif  suivant,  dont 
on  reperera  facilement  la  place.  Quant  an  papier, 
on  s'assurera  par  transparence,  ce  qui  est  facile, 
qu'il  est  bien  en  place.  Grace  a  I'effet  de  degrada- 
tion obtenu,  aucune  ligne  n'est  visible  sur  le  pano- 
rama termine. 

Souhaitons  que  les  constructeurs  nous  dotcnt 
bientot  d'un  chassis  panoramique  de  ce  genre. 


CHAPITRE  V 

APPAREILS  PANORAMIQUES  SPEGIAUX 


Les  tetes  de  pied  que  nous  avons  decrites  ou 
les  planchettes  Berenguier  ne  permettent  d'etablir 
le  panorama  que  par  morceaux.  qu'il  faut  ensuile 
raccorder.  Aux  difficultes  deja  signal^es  pour  ce 
raccordement  vient  sou  vent  s'en  aj  outer  une 
autre  provenant  des  deformations  produites  sur 
les  bords  des  cliches  par  I'objectif,  deformations 
qui  sont  d'autant  plus  sensibles  que  Tangle  eni- 
brasse  est  plus  grand.  11  faudrait  done,  pour  obte- 
nirde  bons  resultats  se  servir  d'tm  objectif  embras- 
sant  un  angle  tres  faible,  ou  n'employer  qu'une 
partie  du  champ  de  cet  objectif;  mais  on  est  ainsi 
conduit  a  multiplier  outre  mesure  le  nombre  des 
negatifs  necessaires.  Aussi  a-t-on  cherche  a  oble- 
nir  directement  les  panoraaias  sur  une  surface 
sensible  unique  et  continue,  ce  qui  simplifie  con- 
siderablement  la  prise  de  la  vue  et  le  tirage  des 
epreuves  en  supprimant  les  poses  multipliees  ou 
le  raccordement  des  images  positives. 


APPAREILS    PANORAMIQUES    SPECIAUX  35 

II  n'existe  acluellement,  a  notre  connaissance, 
que  deux  appareils  panoramiques :  le  cylindro- 
graphe  Moessard  et  le  cyclographe  Damoizeau. 
Mais  avant  de  decrire  ces  deux  appareils,  nous 
tenons  a  dire  quelques  mots  du  perigraphe  ins- 
tantane  Mangin  et  de  deux  dispositifs,  aujourd'hui 
abandonnes,  mais  qui  paraissent  avoir  ete  les 
prototypes  des  appareils  modernes  :  ce  sont  I'ap- 
pareilpanoramique  Sutton,  et  la  chambre  panora- 
mique  ^Yilz. 

Perigraphe  instantane  du  colonel  Mangin.  —  II  etait 
essentiellement  constitue  par  un  objectif  en  forme 
de  tore,  dont  la  section  transversale  etait  celle 
d'un  prisme  a  reflexion  totale,  la  face  anterieure 
de  ce  prisme  formant  lentille ;  Timage  fournie 
par  cet  objectif  tout  particulier  etait  recue  par 
une  plaque  sensible  placee  horizontalement. 

Malheureusement  la  correction  des  aberrations 
d'un  tel  objectif  ne  pouvait  etre  que  grossiere,  et 
Ton  n'obtenait  que  des  images  mauvaises  et  gene- 
ralement  inacceptables.  L'appareil  a  d  ailleurs  ete 
abandonne,  et  nous  ne  I'avons  cite  que  pour 
memoire. 

Appareil  panoramique  Sutton.  —  II  se  composait 
essentiellement  d'une  cbambre  noire  munie  de 
chassis    negatifs    courbes    pouvant   contenir    des 
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glaces  de  meme  courbure,  qu'on  sensibilisait  au 
moment  de  s'en  servir  dans  des  cuvettes  speciales 
(car  on  n'employait  pas  encore  les  emulsions 
seches  au  bromure  d'argent,  cet  appareil  datant 
d'une  quarantaine  d'annees).  La  partie  caracteris- 
tique  de  I'appareil  de  Sutton  consistait  dans  Tob- 
jectif,  qui  etait  forme  de  deux  lentilles  simples, 
spheriques,  placees  a  une  certaine  distance  Tune 
de  I'autre,  et  coatenant  dans  leur  intervalle  un 
liquide  (generalement  de  I'eau)  dun  pouvoir 
refringent  et  dispersif  plus  faible  que  le  verre  qui 
constituait  les  lentilles.  Cet  objectif  etait  achro- 
matique  et  muni  d'un  diaphragme  elliptique  cen- 
tral, devant  Icquel  on  pla^ait  deux  portieres 
minces  rayonnant  du  centre  et  ressemblant  aux 
ailes  d'un  papillon;  on  obtenait  ainsi  un  eclaire- 
ment  uniforme  sur  toute  la  surface  sensible. 
L'angle  embrasse  depassait  100°;  mais  la  surface 
focale  presentait  une  courbure  tres  accentuee 
qui  avail  precisement  conduit  I'inventeur  a  recevoir 
Fimage  panoramique  sur  une  glace  courbe^ 

Chambre  panoramique  Wilz.  —  L'appareil  Sutton 
ne  pouvait  donner  que  des  panoramas  correspon- 
dant  a  un  angle  de  100  a  115°,  ce   qui  n'etait  pas 


^  On  trouvera  une  description  detaillee  de  cet  appareil  dans 
le  Repertoire  encyclopedique  de  Photographie  de  La  Blanchebe, 
tome  III,  ou  nous  avons  puise  les  renseignements  qui  precedent. 


APPAREILS    PANORAMIQUES   SPECIAUX  37 

suffisant  ;  vingt  ans  plus  tard  M.  Wilz,    le  fabri- 
cant  bien  connu    de    cbambres    photographiques, 


'^^^- 


Fig.   13. 


imaginait  un  dispositif  tres  ingenieux,  que  nous 
retrouverons  tout  a  Theure  dans  un  appareil  mo- 
derne. 
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Le  principe  de  la  chambre  panoramiqiie  Wilz 
representee  figure  13  etait  le  suivant :  un  systeme 
funiculaire  faisait  toiirner  la  chambre  noire  siir  im 
plateau  autour  d'un  axe  passant  par  le  centre 
optique,  en  meme  temps  que  le  chassis  contenant 
la  surface  sensible,  et  dont  la  longueur  variait, 
suivant  le  modele  de  0°',50  a  0",75,  s'avancait  et 
venait  presenter  la  glace  sensible  qu'il  contenait 
devant  une  fente  menagee  dans  le  fond  de  la 
chambre.  L'impression  se  faisait  done,  dune  facon 
continue,  par  bandes  de  quelques  millimetres. 
Quant  au  mouvement  lui-meme,  il  etait  produit 
soil  au  moyen  d'une  manivelle,  comme  sur  la 
figure  ci-contre,  soil  par  un  systeme  d'horlogerie. 
Le  meme  cable  communiquait  a  la  chambre 
son  mouvement  de  rotation  et  au  chassis  son 
mouvement  de  translation  ;  on  pouvait  ainsi 
embrasser  a  pen  pres  un  demi-tour  d'horizon; 
il  est  inutile,  croyons-nous,  d'insister  plus  lon- 
guement  sur  cette  chambre,  dont  la  figure  fait 
suffisamment  comprendre  le  fonclionnement  et 
qui  ne  presente  d'ailleurs  plus  qu'un  interet 
historique. 

L'apparition  des  plaques  souples  et  des  pelli- 
cules  devait  amener  des  modifications  et  des  per- 
fectionnements  dans  la  construction  des  appareils 
panoramiques  ;  des  chercheurs  s'y  appliquerent,  et 
deux  d'entre  eux,  M.  le  lieutenant-colonel  Moessard 
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et  M.  Damoizeau,  nous  donnerent  enfin  deux  appa- 
reils  complets  et  pratiques. 

Cylindrographe  Moessard.  —  Gonsiderons  un  objec- 
tif  dont  n  et  n  sont  respectivement  les  points 
nodaux  d'incidence  et  d'eaiergence  ;  tout  point  A 
forme  son  image  en  a  sur  un  rayon  n'a,  parallele 


Fig.  14. 

hnX;  si  le  point  A  est  situe  a  une  distance  du  point  n 
superieure  a  la  distance  hyperfocale,  la  distance  de 
I'image  a  au  point  71  sera  sensiblement  egale  a  la 
longueur  focale  /  de  Tobjectif  considere.  II  s'en- 
suit  que,  si  Ton  prend  une  serie  de  points  A,  B, 
C,  D,  ...,  Tobjectif  en  pourra  donner  des  images 
a,  b,  c,  d,  ...,  reparlies  sur  un  cercle  de  rayon /et 
de  centre  n.  Si  done  on  fait  tourner  Tobjectif 
autour  d'un  axe  vertical  passant  par  le  point  n\ 
Timage  ab  d'un  objet  AB  restera  immobile,  car 
le  point  de  vue  n  etant  fixe  et  le  deplacement  de  n 
negligeable  par  rapport  a  la  distance  des  objets  x\, 
B,  etc.,  les  rayons  issus  de  ii  ne  varient  pas  en 
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direction ^  Par  suite,  a  mesure  que  Fobjectif  se 
deplace,  les  objets  situes  en  G,  D,  E,  ...,  viendront 


Fig.  15. 


successivement  former   leur    image  sur  Tare  de 
cercle   c,    f/,    e...,    image    qui   restera   de    meme 

1  Si  Ton   a   un    objectif  rectilineaire.    on    peut    supposer  les 

deux  points  nodaux 
confondiis  avec  le 
centre  optique  C,  et 
on  constate  alors 
plus  facilement  en- 
core que  riniage 
reste  rigoureuse- 
ment  immobile, 
quand  I'objectif 
tourne  horizontaiement  autour  d'un  axe  vertical  passant  en  C. 
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immobile  pendant  la  rotation.  Si,  enfin,  on  sup- 
pose une  pellicule  enroulee  sur  le  demi-cylindre 
de  revolution  de  base  abode...,  les  images  recues 
formeront  la  perspective  cylindrique  du  demi- 
tour  d'horizon  ABCDE...  Tel  est  le  principe  du 
cylindrographe  de  M.  Moessard. 


Fig.  17. 


L'appareil  est  essentiellement  compose  de  deux 
demi-cercles,  identiques,  reunis  suivant  leur  dia- 
metre  par  un  cadre  vertical  en  bois ;  le  tout  est 
assemble  a  charnieres,  ce  qui  permet  de  replier 
les  trois  pieces  Tune  sur  Tautre.  L'objectif  est 
monte  sur  un  axe  de  rotation  vertical,  actionne 
au  moyen  dune  manivelle,  qui  est  elle-meme 
munie   de  deux  pinnules   donnant  le   champ  de 
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I'appareil:  des  vis  de  reglage,  convenablement  dis- 
posees  et  sur  lesquelles  on  agit  au  moyen  d'une 
cle  speciale,  permettent  d'amener  le  point  nodal 
d'emergence  de  I'objectif  sur  Faxe  de  rotation. 
Enfin  im  voile  noir,  en  toile  caoutchoutee,  inter- 
cepte  le  jour  entre  le  cadre  et  Taxe  de  rotation, 
tout  en  permettant  le  libre  deplacement  de 
robjectif.  Quant  au  chassis  porte-pellicules,  il  est 
simplement  forme  d'un  rectangle  en  matiere 
elastique  avec  rideaux  flexibles ;  ce  chassis  se 
place  dans  une  rainure  pratiquee  dans  chacun  des 
deux  plateaux. 

Nous  ne  donnerons  pas  icide  details  surle  mode 
d'emploi  du  cylindrographe  ;  nous  nous  borne- 
rons  a  remarquer  que  le  temps  de  pose  est  pro- 
portionnel  a  la  vitesse  de  rotation  imprimee  a 
Tobjectif  et  qu'on  peut  donner  une  pose  differente 
a  divers  points  du  panorama,  ce  qui,  nous  nous 
empressons  de  le  dire,  n'est  generalement  pas 
recommandable,  car  on  modifiealors  reffetd'eclai- 
rage  et  les  tons  de  ce  panorama.  Nous  ne  saurions 
mieux  faire,  pour  les  renseignements  plus  com- 
plets,  que  de  renvoyer  nos  lecteurs  a  la  brochure 
de  M.  Moessard '. 

L'angle  panoramique  embrasse  par  I'appareil 
de  M.  Moessard  est  forcement  limiteet  ne  depasse 

1  Le  Cylindrographe,  par  Moessard,  chez  Gauthier-Villars. 
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pas,  en  fait,  170°,  ce  qui  exige,  pour  obtenir  un 
panorama  complet,  trois  vuos  (deux  de  170°  et  une 
de  20°),  de  plus  il  est  a  foyer  fixe  et  ne  permet  pas 
la  mise  au  point  des  objets  rapproclies,  ce  qui 
ne  laisse  pas  que  d'etre  genant  dans  bien  des  cas. 

Cyclographe  Damoizeau.  —  Le  cyclographe  est  le 
fruit  de  longues  et  patientes  recherches  auxquelles 
M.  Damoizeau  consacra  une  grande  partie  de  sa 
vie  et  de  sa  fortune;  il  constitue  actuellement  le 
type  le  plus  parfait  et  le  plus  pratique  des  appareils 
panoramiques;  aussi  le  de'crirons-nous  avec  plus 
de  details  sans  avoir  cependant  la  pretention  d'en 
faire  une  etude  approfondie  et  complete. 

11  existe  deux  types  de  cyclographes  :  un  modele 
a  foyer  fixe  et  un  modele  a  foyer  variable  ;  nous 
les  etudierons  successivement. 

1°  Cijclofj raphe  a  foyer  fixe.  —  On  pent  dire  sans 
exageration  aucune  que  c'est  Tappareil  inslantane 
ideal,  renfermant  sous  le  volume  le  plus  faible  les 
ressources  les  plus  grandes. 

Le  principe  du  cyclographe  est  le  suivant  :  on 
fait  tourner  i'appareil  tout  entier  autour  d'un  axe 
vertical  de  rotation  en  meme  temps  que  la  peili- 
cule  sensible  qui  recoit  Timage  et  dont  le  mouve- 
ment  est  synchrone  de  celuidu  point  nodal  d'emer- 
gence  de  Uobjectif  employe,   se    deroule  en  sens 
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contraire  de  la  rotation,  devant  une  fente  de  5  a 
8  millimetres  delargeur,  placee  dans  leplan  focal; 
les  deux  mouvements  ayant  ete  bien  synchronises, 


Fig.  18. 


la  nettete  de  I'image  obtenue  est  parfaite.  Ge  syn- 
chronisme,  dans  le  type  a  foyer  iixe,  est  etabli 
par  le  constriicteur  une  fois  pour  toutes. 

L'appareil  se   compose    d'une   boite  A,  faisant 
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office  de  chambre  noire,  munie  d'lm  objectif  0  et 
d'un  chassis  a  rouleaux  special  R.  Un  mouvement, 
d'horlogerie  fait  tourner  Tappareil  et  actionne  en 
meme  temps  deux  cylindres  entraineurs  H  et  H', 
qui    font    avancer    la    pellicule.     En-dessous   du 


Fig.  19. 


chassis  R,  dans  unevidement  menage  a  ceteffet,on 
a  place  un  papillon  D  servant  a  faire  varier  la 
vitesse  de  rotation.  Quant  au  remontage  du  mou- 
vement, il  s'opere  tres  simplement  en  faisant  faire 
a  la  chambre  quelques  tours  en  sens  inverse  de  sa 
rotation  directe  (c'est-a-dire  de  gauche  a  droite); 
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une  manette  E  permet  de  declencher  le  mouve- 
ment  au  moment  opportun;  un  niveau  a  bulle 
d'air  N  sert  a  mettre  Fappareil  parfaitement  hori- 


FiG.  20. 


zontal.  Un  viseur  special  permet,  au  moven  du 
decentrement  de  I'objectif,  de  determiner  la  posi- 
tion de  r image  dans  le  plan  focal;  I'operateur  n  a 
qu'a  regarder  par  rceiUeton  situe  en  arriere  de  la 


APPAREILS    PANORAMIQUES    SPECIAUX  47 

chambre  pour  avoir,  dans  le  cadre  d'avant,  la 
reproduction  exacte  de  Timage  fournie  par  Tobjec- 
tif.  De  plus,  un  compteur  special  donne  a  cbaque 
instant  la  quantite  de  pellicule  usee  et  d'autre  pari 
un  peigne  a  dents  tres   fines,  mano?uvre  par  un 


Fig.  21. 


boLiton  exterieur,  permet  de  separer  les  differentes 
vues  prises.  Enfin  I'espace  compris  entre  robjectif 
et  le  chassis  R  forme  magasin  a  rouleaux  et  pent 
contenir  deux  rangees  de  cinq  bobines  ^,  tout  en 
laissant  le   passage   libre  aux  rayons  lumineux; 
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deux  volets  A,  places  sur  les  cotes  de  la  chambre, 
facilitent  I'acces  de  ce  magasin. 

Le  cyclographe,  tel  que  nous  venous  de  le 
decrire,  pent  servir  a  prendre  des  vues  instan- 
tanees  et,  dans  ce  cas,  il  fonctionne  comme  un 
appareil  muni  d'un  obturateur  de  plaque;  il  a 
done  un  excellent  rendement.  Appareil  panora- 
mique,  appareil  instantane,  on  trouve  tout  cela 
reuni  sous  le  plus  faible  volume;  nous  conside- 
rons  que  c'est,  a  notre  epoque  oii  la  pellicule 
regne  en  souveraine,  Tappareil  ideal  de  Tamateur 
serieux. 

2°  Cyclographe  a  foyer  variable.  —  Le  prin- 
cipe  est  le  meme  que  celui  du  cyclographe  a 
foyer  fixe  ;  mais  on  a  du  ajouter  des  dispositifs 
speciaux  ayant  pour  but  de  permettre  le  reglage 
de  I'appareil. 

Le  cyclographe  a  foyer  variable  se  compose 
essentiellement  d'une  chambre  noire  ordinaire, 
dont  I'arriere  et  le  chariot  out  ete  modifies ;  ce 
chariot  est  muni  d'une  cremaillere  E;  le  coulis- 
seau  d'avant  regoit  le  cadre  porte-objectif  0, 
tandis  que  le  coulisseau  d'arriere  A  supporte  la 
chambre  noire  proprement  dite,  qui  est  munie  dun 
chassis  a  rouleaux,  analogue  a  celui  precedemment 
decrit,  et  dont  G  est  le  cylindre  entraineur ;  ce 
cylindre  est  mu  directement  par  un  mouvement 
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d'horlogerie ;  quant  au  mouvement  de  rotation  de 
la  chambre,  il  est  produit  non  plus  directement  par 


Fio.  22. 


ce  mouvement  d'horlogerie,   mais  par    le    baril- 
let  F  de  ce  mouvement,  qui  roule  sur    un  pla- 
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teau  V,  bien  plan,  servant  a  supporter  Tappareil. 
On  congoit  immediatement  que,   le   barillet  F 


Fig.  23. 


tournant  a  une  vitesse  determinee,  la  vitesse  de 
rotation  propre  de  I'appareil  tout  entier  soit  d'au- 
tant  plus  grande  que  le  barillet  est  plus  rapproche 
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du  centre  de  rotation ;  on  pourra  done  faire  varier 
cette  Vitesse  de  rotation  en  deplacant  le  barillet  F, 


Fig.  24. 


ce  qui   se   fait  facilemeiit  au  moyen  de  la   tige 
filetee  commandee  par  le  bouton  R. 

Nous  avons  deja  dit  que,  pour  avoir  une  image 
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nette,  il  fallait  que  le  mouvement  de  rotation  de 
Tobjectif  et  le  deplacement  de  la  pellicule  soient 
synchrones  ;  le  reglage  consiste  precisement  dans 
Fobtention  de  ce  synchronisme.  La  mise  an  point 
se  fait,  comme  dans  un  appareil  ordinaire,  sur 
une  bande  de  pellicule  depolie  ;  puis  on  trace,  sur 
cette  bande,  un  repere  que  Ton  fait  coincider  avec 
un  point  de  I'horizon ;  on  met  I'appareil  en 
marche,  apres  avoir  introduit  un  grand  disque  de 
bristol  dans  la  fente  du  regulate ur,  afm  de  ralen- 
tir  considerable  nient  le  mouvement ;  on  deplace 
alors  iebarilletF,  au  moyen  du  bouton  K,  jusqu'a 
ce  que  I'objet  vise  et  le  repere  se  superposent 
exactement  pendant  le  deplacement  de  la  bande 
depolie;  a  ce  moment,  le  reglage  est  obtenu. 
Quelquefois  on  peut  avoir  a  fairc  une  mise  au 
point  quand  un  rouleau  de  bande  sensible  est  deja 
entame ;  on  se  sert  alors  dans  ce  but  d'une  petite 
chambre  annexe  E,  agrafee  au  moyen  de  mon- 
tures  a  baionnette,  L  et  L'. 

Le  temps  de  pose  est  proportionnel  a  la  vitesse 
de  rotation;  on  fait  varier  cette  vitesse,  ainsi  que 
nous  venons  de  le  dire,  en  plagant  des  cartes  de 
bristol,  de  grandeurs  varices,  enlre  les  lames 
flexibles  du  papilloi;  regulateur.  De  plus,  on  fera 
encore  varier  le  temps  de  pose  en  augmentant  ou 
diminuant  Tadmission  de  la  lumiere. 

La  mise  en  marche  se  fait  au  moyen  du  levier  S, 
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servant  egalement,  qiiand  on  le  pousse  a  fond  de 
course,  a  coQimander  un  peigne  metallique  qui 
perfore  la  pellicule  et  separe  les  ditlerentes  vues. 
Le  cyclog raphe  a  foyer  variable  constitue  I'ap- 
pareil  type  de  Texplorateur,  et  c'est  le  seul  qui 
remplisse  les  desiderata,  tres  nombreux,  formules 
pour  un  appareil  de  ce  genre. 


CHAPITRE  VI 


TRANSFORMATION  DES  APPAREILS  A  PELLIGULES 
EN  ROULEAUX,  EN  APPAREILS  PANORAMIQUES 


Les  appareils  utilisant  des  pellicules  en  rouleaux 
sont  actnellement  tres  nombreux,  et  nous  avons 
pense  que  les  amateurs  nous  sauraient  gre  de 
leur  indiquer  le  moyen  de  transformer  momenta- 
nement  ces  appareils  en  appareils  panoramiques, 
capables  de  donner  des  resultats,  qui,  sans  egaler 
ceux  que  Ton  obtient  avec  le  cylindrog raphe  ou 
le  cyclographe,  n'en  sont  pas  moins  tres  appre- 
ciables  et  interessants.  Mais,  avant  d'etudier  le 
dispositif  pratique  a  realiser,  voyons  d'abord  quels 
sont  les  principes  theoriques,  qui  doivent  nous 
guider  et  dont  on  ne  peut  secarter  sensiblement 
sans  courir  a  un  echec  certain. 

Gonsiderons  un  objectif  0;  soit  a  I'image  d'un 
point  A  suffisamment  eloigne  pour  que  :  Oa  =^  f 
(cas  des  appareils  a  foyer  fixe);  soient  B,  G,  ..., 
d'autres  points  du  panorama ;  les  images  de  ces 
points  viendront,  comme  on  sait,  se  former  en  b^ 
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0,  ...,  sur  iin  cercle  de  centre  o,  de  rayon  /;  si 
robjectif  seul  tourne  autour  de  son  centre,  nous 
retombons  sur  le  cylindrographe  Moessard ;  si,  au 
contraire,  on  suppose  que  tout  Tappareil  opere 
une  rotation,  on  a  le  principe  du  cyclographe 
Damoizeau.  G'est  ce  second  cas  seul  qui  nous  inte- 
resse  actuellement. 


Fig.  23. 


Admettons  que  les  rayons  lumineux  ne  puissent 
frapper  la  pellicule  qu'apres  avoir  traverse  une 
fente  etroite  mn\  on  concoit  immediatement  que, 
pour  obtenir  les  images  successives  des  points  B, 
C,  ....  il  faudra,  pendant  la  rotation  de  I'appareil, 
amener  successivement  les  points  6,  c,  ...,  en  face 
de  la  fente  mn. 

Or  si  nous  appelons  oj  Tangle  des  deux  rayons 
lumineux  ok  et  oB,  le  point  b^  pour  venir  rem- 
placer  le  point  a  devant  la  fente  mn^  devra  par- 
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coiirir  Icchemiii  ba=f(si,  pendant  que  I'axe  optique 
passera  de  oA  en  oB. 

En  d'autres  lermes,  on  pent  dire  que,  si  I'appa- 
rcil  tourne  d'un  angle  o),  autour  du  centre  optique 
de  I'objectif,  la  longueur  de  pellicule  qui  devra  se 
derouler  pendant  le  meme  temps  sera  egale  a  /w 
(nous  supposons  toujours  qu'il  s'agit  d'appareils  a 


0 


X  •: 


,a 


Fig.  26. 


foyer  fixe.le  seul  cas  que  nous  envisagerons  ici). 
Telle  est  la  relation  qui  doit  invariablement  lier 
le  moiivoment  do  robjectif  a  celui  de  la  pellicule, 
quand  I'axe  de  rotation  passe  par  I'axe  optique  de 
I'objectif. 

Le  raisonnoment  qui  precede  montrerait  facile- 
ment  que,  si  Ton  prend  pour  centre  de  rotation 
un  point  de  Faxe  optique  divisant  la  longueur 
focale  Oa,  de  telle  facon  que  : 

la  longueur  dont  devrait  se  derouler  la  pellicule^ 
pour  une  rotation  oj,  serait  :  -  w.  En  particulier,  si 
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le  centre  de  rotation  est  an  milieu  de  0«.  la  pelli- 

/ 
cule  devra  se  deroiiler  d'une  quantite  egale  h'-u). 

Nous  allons  trouver  Fapplication  de  ces  principes 
dans  liitilisation  du  kodak  pliant  et  du  pocket- 
kodak  a  la  photographic  panoramique.  Le  dispo- 
sitif  que  nous  avons  adopte,  et  qui  nous  parait  etre 


a^^ 


t'u 


le  plus  simple,  constitue  una  sorte  de  tete  de  pied 
tout  a  fait  speciale.  susceptible  d'etre  montee  sur 
n'importe  quel  support.  Cette  tete  de  pied  consiste 
essentiellement  en  un  cercle  sur  lequel  frotte  une 
poulie  calee  sur  le  rouleau  bobineur.  L'axe  de 
rotation  passe  par  le  centre  optique  de  Tobjectif 
pour  le  kodak  pliant;  mais,  pour  le  pocket,  on  a 
ete  oblige  de  reporter  cet  axe  au  milieu  de  la 
distance   qui   separe  I'objectif  de  la  pellicule. 

Nous  donnons  ci-contre  le  croquis  schematique 
du  dispositif  que  nous  preconisons  pour  le  kodak 
pliant :  la  clef  qui  sert  generalement  a  derouler  la 
pellicule  apres  chaque  pose  est  remplacee  par 
une    petite    poulie    a    gorge     P    ayant   le    profit 
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ci-contre;  son  diametre,  correspondant  au  fond  de 
la  gorge,  est  de  2  centimetres;  un  petit  anneau  de 
caoutclioiic  A  augmente  le  frottement  entre  cette 
poulie  etlecercle  G,  assurant  ainsi  le  deroulement 
de  la  pellicule  sans  arret  auciin. 


Fig.  28. 


L'appareil  est  place,  retoiirne  sens  dessus  des- 
sous,  siir  un  support  special  qui  pent  tourner 
autour  d'un  point  0  situe  au-dessous  de  I'objectif ; 
ce  support  est  muni  d'un  ressort  qui  permet 
d'avoir  un  contact  constant  entre  la  poulie  P  et  le 
cercle  G.  Ge  cercle  a  son  centre  en  0,  et  son  rayon 
est  egal  a  la  distance  focale  de  Tobjectif,  c'est-a- 
dire  0",il  environ;  c'est  ce  cercle  que  Ton  fixe 
sur    le  pied,    au    moyen  de   la  clef  ordinaire  V. 


2:j. 
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Enfm  on  place  a  I'interieur  de  I'appareil,  aiissi 
pres  que  possible  de  la  pellicule,  line  plaque  de 
zinc,  decoupee  de  facon 
a  obturer  completement 
Tarriere  de  la  chambre, 
et  dans  laquelle  on  aura 
pre'alablement  pratique 
une  fente  de  4  a  5  milli- 
metres de  largeur.  On 
pourra   avantageusement 

donner  i  millimetre  de  moins  a  la  fente  dans  sa 
partie  inferieure,  ce  qui  permet  de  reduire  le  temps 
de  pose  pour  le  ciel. 

On  voit  qu'il  suffira  d'ouvrir  Tobturateur  prea- 
lablemenl  mis  a  la  pose  et  d'imprimer  avec  la 
main  un  mouvement  de  rotation  a  Tappareil  pour 
avoir  le  panorama  complet  ou  partiel.  De  plus, 
le  deroulement  de  la  pellicule  est  precisement 
egal  a  /oj. 

Les  figures  de  detail  ci-contre  nous  paraissent 
suffisamment  claires,  pour  eviter  toute  explication 
plus  longue.  On  voit  notamment  la  facon  dont  le 
cercle  C  est  supporte  par  la  couronne  B.  que  Ton 
visse  elle-meme  directement  sur  le  pied;  et  com- 
ment le  support  S,  destine  a  maintenir  Tappareil, 
est  guide  dans  son  mouvement  de  rotation,  afm 
de  maintenir  constant  le  contact  de  la  poulie  P  et 
du  cercle  C. 
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Si  Ton  yeut  utiliser  pour  faire  de  la  photographie 
un  pocket-kodak,  on  est  oblige,  a  cause  de  la  posi- 
tion du  rouleau  debobineur,  de  modifier  le  dispo- 


Fio.  31. 

silif  precedent  et  d'adap- 
ter  un  centre  de  rotation 
situe  a  la  moitie  de  la  dis- 
tance focale;  la  poulie  P 
i,^j,,   3Q  que    Ton    monte    sur   le 

petit  arbre  du  rouleau  qui 
commande  le  mouvement  de  la  pellicule  a  16  mil- 
limetres sen  lenient  dediametre;  quant  au  cercleC, 
il  a  un  rayon  de  3°'°', 5;  si  Ton  se  reporte  a  la 
tbeorie  des  appareils  panoramiques  donnee  au 
commencement  de  ce  chapitre,  on  verra  que  les 
conditions   indiquees    sont   bien   remplies.    Nous 
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ne  donnons  que  le  croquis  schematique  du  dispo- 
sitif ;  les  details  restent 
les  memes. 

La  realisation  pra- 
tique de  Tun  de  ces 
deux  systemes  n'est 
peut-etre  pas  a  la 
portee  de  tous  nos 
lecteurs;  mais  nous 
pensons  que  les  expli- 
cations donnees  leur  permettront  de  les  faire 
construire  a  peu  de  frais. 


Fig.  32. 
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En  ces  lignes  finales,  nous  allons  indiquer 
quelques  particularites  interessantes  et  donner  a 
nos  lecteurs,  avant  de  les  quitter,  les  derniers 
conseils. 

Precautions  a  prendre  pour  eviter  le  voile.  —  Quand 
on  fait  une  vue  ordinaire,  on  a  generalenient  le 
soleil  en  arriere  de  I'apparei],  et  les  rayons  ne 
viennent  pas  directement  frapper  I'objectif. 

En  photographie  panoramique,  otsurtout  quand 
on  veut  obtenir  un  panorama  complet,  il  n'en  est 
plus  de  meme,  et  certaines  parties  de  ce  panorama 
constituent  de  veritables  contre-jours.  II  faudra 
done,  si  Ton  veut  eviter  le  voile,  ne  jamais  operer 
quand  le  soleil  sera  bas  (matin  ou  soir)  et  attendre, 
an  con^traire,  qu'il  se  soil  suftisamment  eleve  au- 
dessus  de  I'horizon  ;  il  sera  alors  facile  de  se  pro- 
teger  contre  les  rayons  directs  au  moyen  d"un 
petit  volet  incline,    formant  abat-jour,    dispositif 
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classique   d'ailleurs    et   connu  cle    la  plupart  des 
amateurs. 

Les  diaphragmes  interieurs.  —  Dans  un  paysage 
quolconqiie  en  general,  et  dans  une  vue  panora- 
mique  en  particulier,  il  y  a  avantage  a  ce  que  le 
ciel  ])ose  beaucoup  moins  que  le  terrain  et  les 
arbres:  on  obtient  facilement  ce  resultat  en  placant 
dans  le  parasoleil  de  Tobjectif  un  diaphragme  en 
bristol  noirci,  convenablement  decoupe. 

D'autre  part,  nous  avons  vu  employer  dans  le 
meme  but,  dans  le  cyclographe  Damoizeau  ou 
dans  I'appareil  decrit  au  chapitre  precedent,  une 
fente  de  largeur  variable,  se  retrecissant  vers  le 
bas  (partie  correspondant  precisement  au  ciel). 

L'un  ou  I'autre  de  ces  deux  artifices  assure  aux 
ciels  une  grande  purete  et  une  douceur  tout  a  fait 
remarquable. 

Emploi  des  ecrans  colores.  —  Les  loinlains  viennent 
mal  quand  on  fait  une  pose  extra-rapide.  Nous 
conseillons  fermement  d'employer  un  diaphragme 

moven  (  ;(-  a  77-  environ  )  et  un  ecran   iaune  ;  si 
\20       30  /  J 

on  se  sert,  de  plus,  de  plaques  ortho  ou  isochroma- 

tiques.on  sera  assure  d'obtenir  une  nettete  extre- 

mement  grande  dans  les  arrieres  plans  en  meme 

temps  qu'on  aura  un  rendu  des  couleurs  beaucoup 

plus  exact. 
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Utilisation  des  appareils  panoramiques  pour  scenes 
composites.  —  Tout  T?n  etant  rinstrument  serieux 
par  excellence,  Tappareil  panoraniique  (le  cyclo- 
graphe  principalement)  ne  sen  prete  pas  moins  a 
Texecution  de  cliches  tres  amusants. 

Sans  youloir  insister  sur  Tutilisation  de  Tappa- 
reil  panoramique  pour  prendre  une  vue  d'un 
monumenf  eleve  (en  rendant  horizontal  Taxe  de 
rotation  de  Tappareil),  d'une  chapelle,  etc.,  nous 
signalerons  Temploi  que  M.  Damoizeau  lit  de  son 
cyclographe  pour  photographier  I'interieur  de  son 
bureau ;  pendant  que  Tappareil  etait  en  marche, 
Tauteur  sc  deplacait  et  prenait  dans  le  champ, 
successivement  embrasse  par  robjectif,  des  poses 
tres  diverses.  On  pourrait  citer  beaucoup  d'autres 
cliches  a  faire ;  mais  je  m'en  remets,  pour  cela, 
a  Timagination  vagabonde  et  fertile  de  mes  lec- 
teurs. 

Application  de  la  photographie  panoramique  aux 
levers  des  plans.  —  Des  modeles  speciaux  du  cylin- 
drographe  Moessard  et  du  cyclographe  Damoizeau 
ont  ete  etudies  pour  I'application  de  la  photogra- 
phic aux  levers  de  plans;  la  encore  le  cyclo- 
graphe, qui,  en  embrassant  les  360°  de  I'horizon, 
permet  de  relever  un  nombre  de  points  beaucoup 
plus  grand  en  une  seule  operation,  a  une  superio- 
rite  marquee  sur  le  cylindrographe. 
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Le  cyclographe  destine  aux  levers  de  plans  est 
identiqiie  au  modele  ordinaire ;  mais  le  plateau 
circiilaire  qui  lui  sert  de  support  de  roulement 
pendant  sa  rotation  a  ete  divise,  et  une  lunette 
redressante,  monlee 
sur  un  demi-cercle 
egalement  divise  et 
fix^  sur  le  cote  de 
la  chambre,  donnent 
les  cotes  des  points 
principaux  qu'on  a 
a  relever. 

Nous  rappellerons 
seulement  que  la 
methode  de  levers 
de  plans  par  la  pho- 
tographic exige  deux 
vues  prises  aux  deux 

extremites  d'une  base  d'operation  de  longueur 
connue ;  mais  nous  n'entrerons  pas  ici  dans  des 
details  plus  complets,  renvoyant  pour  cela  aux 
ouvrages  speciaux. 

D'ailleurs,  les  appareils  panoramiques  speciaux 
que  nous  avons  etudies  plus  haut  ne  paraissent 
pas  susceptibles  de  fournir  des  resultats  suflisam- 
ment  rigoureux  pour  les  levers  de  precision,  et 
M.  J.  Vallot,  qui  etudia  a  fond  la  question,  il  y  a 
quelques  annees,  dut  faire  construire  un  appareil 

5 


Fig.  'So. 
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special,  derive  de  celiii  dii  colonel  Laussedat,  pour 
retablissement  de  la  carte  detaillee  du  Mont- 
Blanc.  Mais  nous  devons  signaler,  cependant,  que 
M.  Damoizeau  etudie  actuellement  un  nouvcl 
appareil,  Torocyclographe  (combinaison  de  son 
cyclographe  avec  I'orographe  Schrader),  qui  nous 
parait  satisfaire  a  presque  tons  les  desiderata  for- 
mules  par  Teniinent  astronome  de  Tobservatoire 
du  Mont-Blanc,  M.  J.  Vallot. 

Projections  panoramiques.  —  La  question  des  pro- 
jections panoramiques  est  Tune  de  celles  qui  ont 
le  plus  excite  Timagination  des  inventeurs;  bien 
des  essais  furent  tentes  ;  niais  les  resultats  obte- 
nus  etaient  rien  moins  que  mediocres.  II  y  a 
quelques  annees,  M.  Moessard,  aide  de  M.  Molteni, 
tenta  de  projeter  des  fragments  de  panoramas  au 
moyen  de  quatre  lanternes ;  ce  fut  un  echec. 
Recemment  on  a  lance  un  systeme  nouveau  sous 
le  nom  de  «  Gyclorama  »,  systeme  qui  n'a  jamais 
fonctionne,  je  crois,  que  dans  Timagination  de  ses 
inventeurs  et  dont  il  n'a  pas  encore  ete  fait,  en 
tout  cas,  d'application  serieuse. 

La  solution  de  la  question  ne  parait  pas  etre 
d-ans  la  voie  oii  la  plupart  des  chercheurs  se  sont 
engages  ;  uue  solution  a  cependant  ete  trouvee 
par  M.  Damoizeau,  qui  travaille  cette  question 
depuis  de  tres   tongues  annees,    et  Ton  pent  dire 
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que  cette  solution  est  parfaite ;  nous  n'en  pouvons 
malheureusement  rien  dire  ici,  car  elle  n'est 
encore  protegee  par  aucun  brevet  ;  mais  je  puis 
affirm er  que  les  resultats  obtenus  sont  exempts 
de  toute  critique  et  que  le  probleme  est  desormais 
materiellement  resolu.  Gependant  une  autre  solu- 
tion vient  d'etre  proposee  par  votre  sorviteur,  et 
il  se  pourrait  que  sa  realisation  pratique,  plus 
simple  et  moins  couteuse,  fut  preferce.  Mais,  sur 
ce  sujet  encore,  je  suis  oblige  de  garder  le  silence, 
momentanement  du  moins. 

Agrandissement  des  vues  panoramiques.  —  (juand 
le  panorama  est  forme  d'une  serie  de  cliches  suc- 
cessifs,  il  suffit  d'agrandir  chacun  d'eux  separe- 
ment,  puis  de  raccorder  les  diverses  epreuves 
agrandies.  Une  precaution  indispensable  c'est 
d'adopler  le  meme  temps  de  pose  pour  tous  les 
negatifs  et  de  veiller  ensuite  a  developper  tous  les 
agrandissements  d'une  facon  identique.  L'emploi 
de  la  lanterne  s'impose,  la  lumiere  solaire,  avec 
ses  variations  brusques,  ne  permettant  pas  d'avoir 
une  exposition  constante. 

Lorsqu'il  s'agit  de  vues  panoramiques  obtenues 
sur  une  pellicule  unique,  la  question  est  beau- 
coup  plus  complexe,  et  je  ne  connais  que  le  cyclo- 
graphe  Damoizeau  qui  puisse  permettre  cette 
operation  ;  on  ouvre  Tarriere,  on  fait  derouler  la 
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pellicule  negative  devant  la  fente,  eclairee  au 
moyen  d'une  source  liimineuse  et  d'un  condensa- 
teur  (qui  tournent  avec  Tappareil),  et  on  projette 
sur  une  surface  sensible  cylindrique,  dont  I'axe 
passe  par  le  centre  de  I'objectif. 
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Rue 
des  Carmes 

Sont  et  restent 
les  meilleurs,  les  plus  surs 
et  les  plus  commodes. 

JUMELLES    REDUITES 


♦^    6  1/2  X  9,  8  X  9,  9  X  1-^ 

A 

DOUBLE     DEGENTRAGE 
DERNIERE    CREATION: 

JUMELLES 


STEREOPANORAMIQUES 


6  X  13,  8  X  18 

Ces  instruments  merveilleux  dont 
chaque  raodele  renlerme  en  realite 
trois    appareils  ditferents   et   des  plus 

complets. 

DEMANDER  LA  NOTICE  SPECIALE  N°  10 

(Gratis  et  franco) 

Envoi  du  Catalogue  general  contre  0  fr.  55 
en  timbres-post e  de  tous  pays. 

Fourniture  generale 
\     de  lout  ce  qui  concerne  la  Photographie 

EXPOSITIOX     PERMAXENTE 


LA  MAISON  CHARLES  MENDEL 

Gonstructeur  brevete  s.  g.  d.  g*. 

Foupnisseur  des  Ministeres  du  Commerce,  de  la 
Marine,  des  Colonies  et  de  nombreux  etablisse- 
ments  d'instruction 

S'est  attachee  specialement  a  fournir  aux  amateurs 
et  surtout  aux  debutants  des  matcriels 

SOIGN^S    ET    GARANTIS 

formant  un  outillage  complet  qui  leurpermeltra  d'executer 
toutes  les  operations  photographiques,  sans  aucun  maitre 
que  le  TRAITE  PRATIQUE  qu'elle  joint  a  ses  envois. 
Ne   presenter    que  des  instruments  de  bon  usage,  plus 

particulierement, 
des  chambres  noires 
legeres.  solides,  fa- 
cilement  maniables 
et  donnant  toute 
securite ;  des  objec- 
tifs  de  clioix  per- 
mettant  de  faire 
aussi  bien  le  portrait 
que  le  paysage  et 
les  inslaiitanes. 

Rester  dans  les 
prix  raisonnables 
au-dessousdesquels 
on  tonibe  forcement 
dans  les  appareils 
dits  de  VULGARI- 
SATION qu  on  paie 
toujourstres  chers, 
car  si,  a  la  rigueur, 
ils  peuvent  eire  utilises  entre  les  mains  d"un  praticien,  ils 
ne  donnent  forcement  au  debutant  que  des  resultats  incom- 
plets  dont  il  n'a  pas  satisfaction. 

Fournir  des  produits  de  tout  premier  choix,  et,  sauf  les 
cas  de  demaride  speciale,  ne  fournir  qu'une  qualite 
LA  MEILLEX3RE 
Fournir  aux  meilleures  conditions  de  bon  marche  tous  les 
AGGESSOIRES,  VERRERIE,  PAPIERS,  CARTES,  PRO- 
DUITS PHOTOGRAPHIQUES,  dont  clle  tient  f,ratuilement 
le  Catalogue  complet  a  la,  disposition  de  ses  clients. 

En  outre,  des  marches  importants  et  spociaux  qu'elle 
passe  avec  les  fabricants  des  specialites  lui  permettent 
de  fournir  la  plupart  d'entre  elles  avec  des  reductions 
importantes  sur  les  prix  marques. 


DEMANDEZ  LE  CATALOGUE  ILLUSTRE 

Envoye  fi'anco  a  toute  demande,  l\8  et  118  bis,  rue  d'Assas,  PARIS. 
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